Liebe bleibt 


Struming: jjt tj 


Intro: crescendo: CFCEmC Am Dm G G 
||: C F C Em C Am Dm G G :|| 

C F 

Liebe ist - Unendlichkeit, 

C Em 

Liebe ist - unheilbar, 

C Am 

Liebe ist in ihrer Zeit 
Dm G G 

in Liebe niemals teilbar. 

C F 

Keine Macht von dieser Welt 
C Em 

kann die Liebe zähmen, 

C Am 

nur die Kraft, die uns erhält, 

Dm G G 

kann das Liebste nehmen. 

C F 

Doch Liebe ist Unsterblichkeit, 

C Em 

wenn Glaube Liebe trägt; 

C Am 

solange uns die Hoffnung bleibt, 

Dm G G 

Liebe niemals vergeht. 

C F C Em C Am Dm G G 

Liebe ist ... 

||: CFCEmC Am Dm G G :|| 

Liebe ist ... 

||: CFCEmC Am Dm G G :|| 

decrescendo: C F C Em C Am DmGGCFCEm ci 
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